سید عباس على شاہ کا حوالہء فورمین-1 
(مکینیکل) 


1۔ سید عباس علی شاہ نے 2000-05-15 کو 0€[ میں شمولیت اختیار کی ہے 
اور Q٤‏ کے ا5۲0 میں فورمین-1 کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ 

2- اس نے بہت سارے چیلنجنگ کام انجام دیے ہیں جو نہ صرف Q٤‏ بلکہ 
۷ کے لیے بھی اہم ہیں۔ 

3- اختراعات 

٭ مکینیکل تیسٹنگ لیبارٹری کی ترقی اور توسیع میں شرکت جس میں 
50ع تک ہائی ط٤٥‏ فرنس کی تنصیب» ڈائنامک مكينيكل اينالائزر»ء 
اور ساحل۔ھ سختی والی مشینیں شامل ہیں۔ ڈیزائن اور ترقیات 

٭ مختلف ٹیسٹ فکسچرء ۲٦۷۸‏ مشینوں کے لیے گرفت اور ریڈیو گرافی ورک 
بینچ کے ڈیزائن میں مدد کی۔ 

4- حالیہ شر اکتیں۔ 

٭ R&D‏ کے لیے بھاری کام کا بوجھء تمام SRM‏ مواد جیسے پروپیلنٹء 
موصليت» لائنرء سليور وغيره كى قبوليت اور ابليت كا انتظام كيا 

٭ اس کے علاوہ بنیادی وجہ تجزیہ بورڈ کے S-series aul‏ اور P-series SRM‏ 
پروپیلنٹ کے لیے جامع مکینیکل خصوصیات کی جانچ کا ڈیٹا بھی تيار 
کیا ۔ 

٠٣۳‏ میں مکینیکل ٹیسٹنگ لیب کی نگرانی کی اور 2000 سے زائد 
اشیاء/سال کا تجربہ کیا۔ 

٭ بين الاقوامی معيارات 9001 150 OHSMS 45001 رو١ «LMS1ISO 17025 «QMS‏ 
سسٹمز کے نفاذ میں شامل ہیں اور کوالٹی اشورینس اور تصدیق کے لیے 
P٣٤‏ کامرہ کے ساتھ انٹر لیب کے مقابلے میں کئی بار حصہ لیا۔ 

e‏ .06-00 کے ذریعہ سال 2019 میں بہترین ملازمین کے طور پر تعریفی 


سرڈٹیفکیٹ سے نوازا گا 
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مجموعی شراکتیں ۔ 

انہوں نے تمام تفویض کردہ منصوبوں کو وقت پر مکمل کیا ہے اور این 
ڈی سی کے ساتھ ساتھ بہن تنظیموں کے مختلف منصوبوں کی مکینیکل 
ٹیسٹنگ انسپیکشن اور اہلیت کی جانچ کی ہے۔ 

وہ ذمہ دارء ایماندارء باقاعدہ اور محنتی ہے۔ وہ پنے ساتھیوں 
اور بزرگوں کے ساتھ مؤثر طریقے سے بات چیت اور رابطہ قائم کرنے 
کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ تنظیم کے مقاصد کے حصول کے لیے اپنی مہارت 
کو بروئے کار لا رہا ہے۔ 

ان کی اختراعاتء ترقیاتی کاموںء پیشہ ورانہ قابلیت اور قومی 
اہداف کے لیے انتہائی لگن کی بنیاد پر» جناب سيد عباس على شاهء 
1 کو NESCOM‏ آزؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس ایوارڈ (110۲۸-2023) کے لیے 


پرزور سفارش کی جاتی ہے۔ 


